فخارية. تحتها كانت هناك أرضية أخرى (0) تتوضع 
أيضاً على طبقة من التربة وبقايا الكسر الفخارية . كلتا 
الأرضيتين تنتهيان بأرضية منحنية (8) وتمتدان على 
خشوة أرضية تختلط بكميات كبيرة من بقايا الكسر 
الفخارية والمصابيح التي وجدت وهي تغطي الفرن 
رقم ه ( الشكل رقم .)١‏ 
تحت الأرضية (8) وفوق الفرن رقم ه» وجد في 
الحشوة أثر مصابيح من الزمر 22-21 - 53 
( المجموعة 118 ) . من ضمنها هنا مصابيح الزمرة 121 
رقم 68 74/1 ( الشكل 7)"»؛ وهي مزينة بإكليل 
زيتون ونقش كتب عليه عجلبول وملكبل» وتلف 
مصباح من الزمرة 22 رقم 2© 74/5 ( الشكل رقم 
4 )* وكما ذكرت للتو فإننا نرى تواريخ المصابيح في 
الجدول رقم ١‏ ( راجع القسم الأجنبي ) . 

وهكذا سيظهر أن مصابيح الزمر الثلاث 21 و 722 
و23 قد وجدت بشكل متزامن في فترة تمتد حوالي 
لمات يت زاك 1١‏ حتى حوالي 18م . 
5 ا 52 كل "لا تجحك اليف 0 
ولا في الفرن رقم ه أرخت من. قبل فيلمان بحوالي 
ص ع يواض سواليه ام بإلى لام و 
ال دل شادورسكابمق .هاا إل القزن الرايع: 
لذلك فإننا سنفترض أن الأرضية "8" ظهرت في وقت 
اهرت المان المكلاديء ا وتحدديدافيل 
2ل للكيفاث كل:المواد”منالفرث,رقه 
يجب أن تؤرخ في النصف الأول من القرن الثاني 
الميلادي. والمواد تتضمن كسر المصابيح من الزمر 
1 22 و 23: وبقايا الكسر الفخارية من الجرار» 
أواني التخزين» الطاسات, أواني الحجاج ( الرحل )؛ 
وكلها مصنوعة من الطين ذي اللون البيج؛ الضارب الى 
الخضرة. الوردي. وكان من موجودات الفرن أيضا 
قطع عديدة من الفخار الأحمر والأجمر_الأسود مع 
تركيب له مسام يمثل تنوعا في الشكل والحجمء 
إضافة لقطع قرميدية عبارة عن بلاط وقرميد أرضي 
استخدم لتبليط الغرف الصغيرة. ثلاث أوان سليمة 
للحجاج ( شكل رقم ه المجموعة 17) محروقة 
بشكل كامل؛ وجدت في أسفل الغرف في الرماد 
تحت المجموعة الضخمة ذات الأرقام تك 


1 . 
المرحلة الثالئة لاستكشافات هذه المنطقة عام 
8 تكونت من كشف القطعة الأرضية || 1 
( المجموعة 77) يسارا في الغرفة رقم ١‏ ( || 1 
1) بجوار الفرن رقم ٠‏ الى حيث الأرضية تغطى الفرن 
رقم ه المتاخم ( الشكل رقم ١‏ ) ويجب أن نلاحظ 
بشكل عرضي أن الفرن رقم ٠"‏ كان يستخدم بش 
أولا لنركز على المصابيح التابعة لهذه القطعة 
الأرضية (الشكل ” و2) من الزمر 202, 23 وم 
المتمثلة فيها ( المجموعة 118 والجدول ١‏ ) لكن لا 
يوجد أي مثال من الزمرة 1. ولنتكلم بشكل 
احصائي : 12 مثلت بشلاث كسرات» 23 بشمانى 
ل : 
لقد رأينا للتو أن الزمر الثلاث 21, 252 23 يمكن 
أن تظهر بشكا متزامن فقط في الفترة من انتهاء القرن 
الأول الميلادي وحتى ٠5ام.‏ إن وجود المصابيح من 
الزمر122» 13 و8 هي من حوالي 5١٠١م‏ وحتى حوالي 
6 ام. مصابيح الزمرتين 11 و 22 احتفت حوالى 
٠‏ امء لكن تلك التي من الزمرتين 23 و 1 استمرت 

حم امه 
هذه الملاحظات تساعد فقط فى تأكيد استنتاجنا 
أن الفرن رقم ه اشتغل في الفترة حوالي ١٠١٠م‏ وليس 
بعد ١15١م.‏ الفرن رقم ” يجب أن يؤرخ تحديدا 
بحوالى ٠5٠١‏ ١م»‏ ومع ذلك فإن الحذر سيجعلنا نفترض 
تاريخا هو الفترة من حوالي ١٠1٠م‏ حتى حوالي 
بشكل عام قد تاكد بشكل استثنائي من خلال ثلاث 
كشسرات فتخازية فرثية صغيرة مكسوة بطبقة رقيقة لامعة 

ااكتشيك هناك . 
لنركز الآن على قطعة السيراميك المأخوذة من قطعة 
الأرض المستطيلة. هنا يوجد نسيج ووعاء من معايبر 
متميزة . كما تبين التالي : 
-١‏ عناصر بناء فخارية ‏ بلاط غرفة صغيرة جداء قرميد 
سقف»ء قرميد بَجواتت, آنانِيْبٍ لمَياه المجارير ( لم 
تدرس هنا ). 
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